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EIE S.A. 

Societe anonyme - en liquidation volontaire 
L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallee 
R.C.S Luxembourg B 55.344 


CLOTURE DE LIQUIDATION 


II resulte du proces-verbal de l’assemblee generale ordinaire tenue extraordinairement le 29 
decembre 2016, que la liquidation de la societe decidee en date du 31 aout 2016 a ete 
cloturee; et que la societe EIE S.A., a definitivement cesse d’exister. Les livres et documents 
sociaux sont deposes et conserves pour une periode de cinq ans au 42, rue de la Vallee, 
L-2661 Luxembourg. 


Luxembourg, le 30 decembre 2016 
Pour: EIE S.A.. 

Societe anonyme - en liquidation volontaire 

Experta Luxembourg 
Societe anonyme 



